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WIRING DIAGRAM 
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ELECTRICAL PARTS LIST 


Circ. Ref 

Description 

Part No. 

IC’s 

IC1 

IC2 

IC3. 11 

IC4 

LM339/HA17339 

HD74LS00P 

MB74LS06 

HD74LS74AP 

190728 

IC5 

IC6 

IC8 

IC10 

IC12-14 

1C 15. 16 

TRA2. 3 

IC18 

HD74LS14P 
uPD7811G-071 

HD74LS373P 

HN4827128G-25 50nS 
MB8128-15 

HD74LS374P 

HD74LS139P 

HA17555 

HA13408 

190730 

170108 

190723 

190727 

190726 

190731 

| Transistors 

TR3! 4 

TR5.6 

2SA1015-Y 

2SB858B 

DTA114E 

170453 

151096 

02-22 

023 

D24. 25 

BD1 

LED1 2 2 

Zener Diode 3.3V DC 

Sig Diode IN4148 

Zener Diode 27VDC 

IN4004 

Bridge Rect S4VB10 

Bridge Rect S2VB10 

Diode Array 01 CA 

LED Grn TLG211 

LED Red TLR211 

190719 

190720 

190717 

190815 

190744 

1 Miscellaneous 

DSl 

DS2 

SW1 

SW2-4 

ole 

RCN1 

Power Switch 2Pit ^ 

P/B Tact Switch 1 Pit 

Mains Transformer BS 

Mains Filter Coil 

Piezo Bleeper 

Ceramic Resonator 11 MHz 
Semifixed Resistor 68 ohm 

RC Network T002 

190737 

M90713 
'.190740 

190742 

190732 


SZZ - 

Part No. 

330ohm 

2.2kohm 

6 2kohm 

27kohm 

39kohm 

lOOkohm 

100ohm/2W 

470ohm/1W 

R3 

R7. 72. 73 

R46-49. 56-59 

Rli-I^ 24-45. 52. 53 

R64 

R2 

R6. 7. 10 

R62. 63 

R60.61 

10031 

10044 

190816 

190819 

190820 

190821 

33pF 1 C7, 8 | 

470pF - C11-13 

0.01 UF C22.27 

150514 

Mono Glass Ca 

0.1 uF/50V DC | 

C1-3.5, 6.9. 10. 14-21.23 | 

190823 

Mylar Capacito 

0.01 uF | 

C24 | 

2f006 

Electrolytic Cai 

47uF/16V 
4700pF/16V | 

pacitors 

& 4 1 
C28 

20062 

150479 

Polystyrene Capacitors 

0.0022uF/250V| C32.33 1 

0.047uF/250V | C31.34 

h 190824 
190825 



























DMP4000 SECTION 


CONTENTS 


Technical Speclfl 
Safely Note 
Exploded View & 


Component Layouts 
Layouts/Masks 
Electrical Parts List 
Wiring Diagram 




SAFETY TEST 

PLEASE NOTE: When any work is completed on this unit, correct safety tests must be carried out 
to ensure continued electrical safety. 

PLEASE NOTE: All parts shown with the part number prefix Aare Safety Items and must be 
replaced with similar items having an identical safety specification. 

All of these items may be purchased direct from AMSTRAD PLC. 


Printspeed: 200 CPS (standard) 

50CPS(NLQ) 

Printing characteristics 9x9 (ASCII characters - table 1) 

(vertical x horizontal): l8x9(ASCIIcharacters-tabk>2) 

12 x 11 (special characters - tables 3. t and 3.2) 
24 x 11 (special characters - tables 4.1 and 4.2) 


Line feed speed: 
Paper type: 




Print sizes: 


Number of columns: 


ASCII-96 
Italics-96 
NLQ-96 
NLQ italics-96 

International character sets - 9 
Special characters-132 
Standard (Pica) - 10CP1 /136CPL 
Mini (Elite) -12 CPI /163 CPL 
Condensed-17 CPI/233 CPL 
136 (standard) 

233 (condensed) 


Mains supply: 
Dimensions: 

Weight: 



•n*/72 inch programmable 
•n*/216 inch programmable 
100 mS(1/6 inch) 

Tractor feed (fan fold) - 3 to 16V, incl 
(75 to420 mm) 

Friction feed (cut sheet or roll) • 2 to 

Parallel (Centronics compatible) 
220-240Volts AC SO Hz 
24 (width) x 14 (depth) x 5 (height) inc 
(600 x 350 x120 mm) 

9.5 kg 
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DMP4000 

ELECTRICAL PARTS LIST 


Ref. No. | Description I Part No. 

Description 1 Ref. No. 1 Part No. 

IC’s 

IC6 

IC7 

IC8 

IC4 

1C 14 

ICS 

1C 15 

IC2 

1C 13 

1C 16 

IC10 

IC9 

IC11 

1C LM393 

1C NE555 

1C 74LS139 

1C 74LS273 

1C 74LS373 

1C 74LS374 

1C 74LS377 

1C 74LS00 

1C 74LS02 

1C 74LS14 

1C 74LS74 

1C Regulator 7805 

1C UPD7811 

1C EPROM 256K 250nS 

1C S RAM 6264-15 

1C 28 Way Socket 

90903 
70108 

90727 

90904 

90728 

90905 

40014 

90731 

90733 

90857 

90858 
90506 

Resistors 

18ohm 

470ohm 

680ohm 

lOkohm 

18kohm 

22kohm 

470kohm 

7.5ohm/3W 

22ohm/2W 

36ohm/2W 

R43 

R112,113,116 

R79-81, 201 

R92. 94 

R1. 9-16. 51-58 

R3, 18. 42. 45. 47. 67-74. 78. 87-90. 
93. 96-108 

R4. 19-27. 59-66 

R8. 17. 34-39. 40. 44. 46. 48. 49. 

75. 76. 83-86.91.95. 110. 115 

R5. 28 

R29. 114 

R31.70 

R6 

R30 

R32 

R77. 78 

R50 

R33 

10012 

10040 

10044 

10048 

10052 

10061 

10069 

10077 

10078 
10081 
10085 
10091 
10093 
10102 

TO 056 
191057 

Transistors 

TR1. 2,5,8,9,11 -1J 

TR6.7 

TR3 

TRA1-4 

PHI, 2 

TR20 

TR19 

ItR 2SC3656 

TR 2SB882 

TR 2SB886 

TR 2SD1196 

TR Array TH3L10 

TR SP5216 

TR DTC114N 

TR 2SC1815 

90908 

9091? 

90734 

Ceramic Capacitc 

22pF 

lOOpF 

470pF 

0.001 uF 

0i22uF/250V 

0.047uF/250V 

0.1 uF 

•rs 

C24, 25. 27,31 

C9, 18-21 

CIO 

Cl 02. 103 

C101. 104 

C4-6. 12-14,22. 23, 26, 28-30 

150511 

24004 

&191058 
' 191059 
24020 

Diodes 

D2-4, 9. 12-33 

D6. 7. 11.34 

DIO' 

D35, 36 

D1.5.8 

DA 1-4 

LED1.2 

LED3. 4 

DIN4148 

D Bridge Rect. KBL02 

D Zener 3.3V 0.5W 

D Zener RD47F 47V 

D Zener IN6275 

D Array DICA20 

LED Red 

LED Green 

90716 

90912 

90913 

90915 

90916 

90927 

Electrolytic Capa< 

1uF/50V 

10uF/16V 

4700uF/16V 

6800uF/C3 

:ltors 

C8 

C2 

20062 

20024 

150479 


Switches 
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RCUIT DIAGRAM 
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